TEN SIONI E CORRENTI ALLE VALVOLE DEI MOD. 835-1835 
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Tensione massima positiva .. 420 volt 

Tensione massima positiva dopo il dinamico . 280 volt 

Caduta campo dinamico. 120 volt 

Resistenza campo dinamico . 850 ohm 

Consumo (escluso il motore grammofonico) circa 270 V A 
Media frequenza . 465 kHz 























